PTSB 4050 -02 


DocuPrint 4050 

マニュアル正誤表 


次のマニュアルに誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。 

① 『DocuPrint 4050ユーザーズガイド』 

1版2009年3月発行(帳票 No:ME4357J1-2) 

② 『DocuPrint 4050知りたい、困ったにこたえる本』 

1版2009年3月発行（帳票 No:DE4095J1-2) 


該当番号 

該当ページと行数 

誤 

正 

① 

P 1931行目の表のメッセージ 

M-401 :転写ユニット/用紙搬送ロー 

座- 401:転写ユニット/用紙搬送ロー 


「プリントできます交換時期 

ルキット(用紙トレイ用） 

ルキット(用紙トレイ用） 


***-***」の「状態/原因/処置」の 

M-402：60 万枚定期交換キット 

92-402:60 万枚定期交換キット 


5行目と6行目 




P 22114行目の表の1行目「ジ 

最大 200 ユーザーまでのオーナー名 

最大 迎 ユーザーまでのオーナー名が 


ヨブオーナー名」の項目 

が印刷されます。ジョブオーナーの指 

印刷されます。ジョブオーナーの指 



定をしない場合、または 四！ 人め以降 

定をしない場合、または 51 人め以降 



のユーザーの印刷ジョブの場合は、 

のユーザーの印刷ジョブの場合は、 



最後から2つめの 「Unknownllser」 欄 

最後から2つめの 「UnknownUser」 欄 



に集計されます。レポート/リストの出 

に集計されます。レポート/リストの出 



力は、最後の 「Report/List」 欄に集計 

力は、最後の 「Report/List」 欄に集計 



されます。 

されます。 

② 

P 1021行目の表のメッセージ 

M—401 : 転写ユニット/用紙搬送ロー 

座- 401:転写ユニット/用紙搬送ロー 


「プリントできます交換時期 

ルキット(用紙トレイ用） 

ルキット(用紙トレイ用） 


***-***」の「状態/原因/処置」の 

94-402:60 万枚定期交換キット 

92-402:60 万枚定期交換キット 


5行目と6行目 




2010年2月 
富士ゼロックス株式会社 









